F118 


FDS-Kniebis-Alexanderschanze-Bad Griesbach u. zuruck 



Katz GmbH & Co.KG, Robert-Burkle-Str. 14+16, 72250 Freudenstadt, Tei.: 07441/9199-0 

vom 01.05. bis 01.11. 


VERKEHRSHINWEIS 

FDS ZOB Steig 10 

FREIZEITVERKEHR Samstag, Sonn- und Feiertag 

1 

1 














9.10 

16.15 














- Marktplatz Stadthaus 

9.15 

16.20 














- StraBburger Str. 

9.17 

16.22 














- Langenwaldsee 

9.19 

16.24 














- Campingplatz 

9.20 

16.25 














Kniebis Waldschwimmbad 

9.25 

16.30 














- Dorf 

9.26 

16.31 














- Waldeck 

9.27 

16.32 














- Skistadion/Besucherz. 

9.30 

16.35 














Alexanderschanze 

9.32 

16.37 














Bad Griesbach St.-Anna-Klinik 

9.40 

16.45 














- Rathaus 

9.41 

16.46 














- Bahnhof 

9.42 

16.47 















Bad Griesbach liegt nicht im Verbundgebiet, vgf-Tarif gilt nicht 
ZEICHENERKLARUNG: H= vom 01 .05. bis 01.11. 



F118 


Bad Griesbach-Alexanderschanze-Kniebis-FDS u. zuruck 



Katz GmbH & Co.KG, Robert-Burkle-Str. 14+16, 72250 Freudenstadt, Tei.: 07441/9199-0 

vom 01.05. bis 01.11. 


VERKEHRSHINWEIS 

Bad Griesbach Bahnhof 

FREIZEITVERKEHR Samstag, Sonn- und Feiertag 

1 

1 














9.51 

17.06 














- Rathaus 

9.52 

17.07 














- St.-Anna-Klinik 

9.55 

17.10 














Alexanderschanze 

10.10 

17.25 














Kniebis Skistadion/Besucherz. 

10.12 

17.27 














- Klosterhof 

10.13 

17.28 














- Dorf 

10.14 

17.29 














- Waldschwimmbad 

10.15 

17.30 














FDS Campingplatz 

10.18 

17.33 














- Langenwaldsee 

10.20 

17.35 














- StraBburger Str. 

10.22 

17.37 














- Promenadenplatz 

10.23 

17.38 














- Martin-Luther-StraBe 

10.25 

17.40 














- ZOB Steig 10 

10.30 

17.45 















Bad Griesbach liegt nicht im Verbundgebiet, vgf-Tarif gilt nicht 
ZEICHENERKLARUNG: fl= vom 01 .05. bis 01.11. 



